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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1229 

24 Οκτωβρίου 2013 


ΟΡΓΑΝΙΣΜ ΟΙ - ΛΟΙΠΟ Ι ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

1. Με την υπ’ αριθμ. 12687/26.6.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Τριαντάφυλ¬ 
λου, Α.Μ.(38776), κατηγορίας Γ (Στελέχη Γενικών Θέσεων 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 13949/11.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔ¬ 
ΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ του 
Ανδρέα, Α.Μ.(45904), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητι- 
κο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, 
λόγω παραίτησης. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 13965/11.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικόλαου, 
Α.Μ.(49460), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

4. Με την υπ’ αριθμ. 13960/11.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ του Παναγιώ¬ 
τη, Α.Μ.(68839), κατηγορίας ΔΘ2 (Λοιποί Διοικητικο-οι- 
κονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω 
παραίτησης. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 13971/11.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 


Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔ¬ 
ΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 
του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που 
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΜΑΡΗ ΑΓΛΑΪΑΣ του Χαρίδημου, 
Α.Μ.(46950), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 13944/11.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του 
Νικόλαου, Α.Μ.(46815), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

7. Με την υπ’ αριθμ. 14246/16.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(37464), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω 
παραίτησης. 

8. Με την υπ’ αριθμ. 14243/16.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΣΕΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Γεώργιου, 
Α.Μ.(44089), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

9. Με την υπ’ αριθμ. 14237/16.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αντώνιου, 
Α.Μ.(46240), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 
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10. Με την υπ’ αριθμ. 14233/16.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Λεωνίδα, 
Α.Μ.(48652), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

11. Με την υπ’ αριθμ. 14227/16.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Πασχάλη, 
Α.Μ.(37459), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω 
παραίτησης. 

12. Με την υπ’ αριθμ. 14531/18.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ του Δημήτρι- 
ου, Α.Μ.(44943), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

13. Με την υπ’ αριθμ. 15017/29.7.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΤΣΟΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 
Σωτήριου, Α.Μ.(37222), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, 
λόγω παραίτησης. 

14. Με την υπ’ αριθμ. 14511/18.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Βασιλείου, 
Α.Μ.(38974), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

15. Με την υπ’ αριθμ. 14522/18.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του 
Βασιλείου, Α.Μ.(47847), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

16. Με την υπ’ αριθμ. 15007/29.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χρήστου, 


Α.Μ.(38141), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί Οχημάτων [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

17. Με την υπ’ αριθμ. 14792/24.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΜΑΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
Λάζαρου, Α.Μ.(47502), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, 
λόγω παραίτησης. 

18. Με την υπ’ αριθμ. 15014/29.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΜΑΡΛΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(53120), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

19. Με την υπ’ αριθμ. 14992/29.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΝΗΣΙΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ¬ 
ΝΟΥ, Α.Μ.(51887), κατηγορίας ΔΘ2 (Λοιποί Διοικητικο- 
οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω 
παραίτησης. 

20. Με την υπ’ αριθμ. 15498/8.8.2013 πράξη του Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύ¬ 
ου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονι¬ 
σμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώθηκε με 
το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΤΡΟΒΙΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α.Μ.(37588), 
κατηγορίας ΔΘ2 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

21. Με την υπ’ αριθμ. 15025/29.7.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ηλία, 
Α.Μ.(46478), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

22. Με την υπ’ αριθμ. 15546/9.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΠΑΠΑΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Τριαντάφυλλου, 
Α.Μ.(39616), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

23. Με την υπ’ αριθμ. 16794/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ- 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


9047 


ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γεώργιου, 
Α.Μ.(49814), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

24. Με την υπ’ αριθμ. 15567/9.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΦΕΪΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Θρασύ¬ 
βουλου, Α.Μ.(39485), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

25. Με την υπ’ αριθμ. 14944/26.7.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΤΣΑ ΠΕΡΙΚΛΗ του Γεώρ- 
γιου, Α.Μ.(37428), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο- 
οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω 
παραίτησης. 

26. Με την υπ’ αριθμ. 15453/8.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΒΙΛΑΔΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(38711), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί Οχημάτων [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

27. Με την υπ’ αριθμ. 15504/9.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
Γεώργιου, Α.Μ.(27107), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

28. Με την υπ’ αριθμ. 15401/7.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αργύριου, 
Α.Μ.(67157), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω 
παραίτησης. 

29. Με την υπ’ αριθμ. 15266/5.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΒΑΣΣΟΥ ΖΩΗΣ του Χρήστου, Α.Μ.(51857), 
κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

30. Με την υπ’ αριθμ. 16785/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 


Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ταξιάρχη, 
Α.Μ.(37441), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31.7.2013, λόγω παραίτησης. 

31. Με την υπ’ αριθμ. 15515/9.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παύλου, 
Α.Μ.(79320), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας - 
Κλητήρες [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.6.2013, λόγω 
παραίτησης. 

32. Με την υπ’ αριθμ. 15564/9.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του Αναστάσιου, 
Α.Μ.(44463), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

33. Με την υπ’ αριθμ. 15557/9.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΜΠΕΚΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Δημήτριου, 
Α.Μ.(66714), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

34. Με την υπ’ αριθμ. 16731/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΚΙΚΑ ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΥ του Χρυσόστομου, 
Α.Μ.(46832), κατηγορίας Δ03 (Πτυχιούχοι Διοικητικο- 
οικονομικοί [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω 
παραίτησης. 

35. Με την υπ’ αριθμ. 16728/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΤΣΟΚΟΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Σταμάτη, 
Α.Μ.(44097), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

36. Με την υπ’ αριθμ. 16713/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(39451), κατηγορίας ΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
[ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 
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37. Με την υπ’ αριθμ. 16737/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ του Σταύρου, 
Α.Μ.(23919), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

38. Με την υπ’ αριθμ. 16782/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΤΡΑΧΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
Σεραφείμ, Α.Μ.(51932), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, 
λόγω παραίτησης. 

39. Με την υπ’ αριθμ. 16740/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 
Θεμιστοκλή, Α.Μ.(37397), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, 
λόγω παραίτησης. 

40. Με την υπ’ αριθμ. 16815/2.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(38649), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

41. Με την υπ’ αριθμ. 16716/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Σταύρου, 
Α.Μ.(45377), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

42. Με την υπ’ αριθμ. 16827/2.9.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΕΥΤΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
Ιωάννη, Α.Μ.(37432), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητι- 
κο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, 
λόγω παραίτησης. 

43. Με την υπ’ αριθμ. 16800/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 


η σύμβαση εργασίας του ΣΑΒΒΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του 
Νικόλαου, Α.Μ.(45284), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

44. Με την υπ’ αριθμ. 16824/2.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(67615), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

45. Με την υπ’ αριθμ. 16811/2.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Ευ¬ 
άγγελου, Α.Μ.(46117), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

46. Με την υπ’ αριθμ. 16791/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΥΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Δημήτριου, 
Α.Μ.(49887), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

47. Με την υπ’ αριθμ. 16706/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γεώργιου, 
Α.Μ.(24431), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

48. Με την υπ’ αριθμ. 16821/2.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΛΑΓΟΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του Αναστάσιου, 
Α.Μ.(45852), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας - 
Κλητήρες [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω 
παραίτησης. 

49. Με την υπ’ αριθμ. 16710/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΡΙΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, Α.Μ.(22647), 
κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

50. Με την υπ’ αριθμ. 16806/2.9.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
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που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας της ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του 
Ηλία, Α.Μ.(76522), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο- 
οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω 
παραίτησης. 

51. Με την υπ’ αριθμ. 16725/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεράσιμου, 
Α.Μ.(43522), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

52. Με την υπ’ αριθμ. 16797/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΜΠΑΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Μι¬ 
χαήλ, Α.Μ.(38752), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο- 
οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω 
παραίτησης. 

53. Με την υπ’ αριθμ. 16720/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Σωκράτη, 
Α.Μ.(37973), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

54. Με την υπ’ αριθμ. 16818/2.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΝΤΑΜΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Νικόλαου, 
Α.Μ.(45894), κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί Οχημάτων [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

55. Με την υπ’ αριθμ. 16788/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΠΑΤΙΔΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αριστοτέλη, 
Α.Μ.(49660), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

56. Με την υπ’ αριθμ. 16691/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας της ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του 
Στυλιανού, Α.Μ.(67964), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, 
λόγω παραίτησης. 

57. Με την υπ’ αριθμ. 16734/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 


ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας της ΜΟΥΝΤΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του 
Ναούμ, Α.Μ.(75114), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο- 
οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω 
παραίτησης. 

58. Με την υπ’ αριθμ. 16700/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας της ΦΙΣΚΑ ΑΛΙΚΗΣ του Ναούμ, 
Α.Μ.(45677), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω 
παραίτησης. 

59. Με την υπ’ αριθμ. 16803/2.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΠΡΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεώργιου, 
Α.Μ.(74575), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

60. Με την υπ’ αριθμ. 16696/30.8.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΦΡΑΔΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 
Ιωάννη, Α.Μ.(72546), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

61. Με την υπ’ αριθμ. 16766/30.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΛΑΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, Α.Μ.(38574), 
κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

62. Με την υπ’ αριθμ. 17064/6.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(37402), κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

63. Με την υπ’ αριθμ. 16779/30.8.2013 πράξη του Διευ¬ 
θυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κα¬ 
νονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώθηκε 
με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΓΚΙΑΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανάσιου, Α.Μ.(37889), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 
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64. Με την υπ’ αριθμ. 17467/12.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Αντώνιου, 
Α.Μ.(50361), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

65. Με την υπ’ αριθμ. 17830/18.9.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του 
Ιωάννη, Α.Μ.(37586), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31.8.2013, λόγω παραίτησης. 

66. Με την υπ’ αριθμ. 17784/18.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΖΟΡΜΠΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Σπυρίδωνα, 
Α.Μ.(67943), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

67. Με την υπ’ αριθμ. 17667/16.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του Νικόλαου, 
Α.Μ.(46870), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

68. Με την υπ’ αριθμ. 17618/16.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΒΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημήτριου, 
Α.Μ.(41073), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

69. Με την υπ’ αριθμ. 17586/16.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗ ΣΩΚΡΑΤΗ του Γεώργιου, 
Α.Μ.(37166), κατηγορίας ΔΘ2 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

70. Με την υπ’ αριθμ. 17058/6.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικόλαου, 
Α.Μ.(36671), κατηγορίας Τ2 (Πτυχιούχοι Θετικών Επι¬ 


στημών [ΠΕ], από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

71. Με την υπ’ αριθμ. 17599/16.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Θεόδωρου, Α.Μ.(39755), 
κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

72. Με την υπ’ αριθμ. 18550/2.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΤΑΓΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημήτριου, 
Α.Μ.(78262), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

73. Με την υπ’ αριθμ. 17491/13.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γ εώργιου, 
Α.Μ.(38148), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

74. Με την υπ’ αριθμ. 17061/6.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΛΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Θεόφιλου, 
Α.Μ.(39985), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

75. Με την υπ’ αριθμ. 17764/17.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ευστράτιου, 
Α.Μ.(45806), κατηγορίας ΓΥ3 (Προσωπικό Ασφαλείας- 
Κλητήρες [ΥΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

76. Με την υπ’ αριθμ. 17812/18.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΙΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γ εώργιου, 
Α.Μ.(38373), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

77. Με την υπ’ αριθμ. 18288/26.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
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εργασίας της ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του 
Δημήτριου, Α.Μ.(74662), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, 
λόγω παραίτησης. 

78. Με την υπ’ αριθμ. 17787/18.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(92284), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

79. Με την υπ’ αριθμ. 17762/17.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΓΑΒΑΛΑ ΦΩΤΙΟΥ του Νικήτα, Α.Μ.(50774), 
κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

80. Με την υπ’ αριθμ. 18202/25.9.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΟΛΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ του Γρη- 
γόριου, Α.Μ.(46944), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητι- 
κο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, 
λόγω παραίτησης. 

81. Με την υπ’ αριθμ. 18333/27.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
του Παναγιώτη, Α.Μ.(38939), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

82. Με την υπ’ αριθμ. 18733/3.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ του Χαρίδημου, 
Α.Μ.(84525), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

83. Με την υπ’ αριθμ. 18726/3.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΡΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ του Λουκά, 
Α.Μ.(47173), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

84. Με την υπ’ αριθμ. 18162/24.9.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 


ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α.Μ.(38530), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

85. Με την υπ’ αριθμ. 18715/3.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Στέφανου, 
Α.Μ.(92686), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

86. Με την υπ’ αριθμ. 18718/3.10.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Σε¬ 
ραφείμ, Α.Μ.(84549), κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

87. Με την υπ’ αριθμ. 18722/3.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΡΟΜΒΟΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεώργιου, 
Α.Μ.(37422), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

88. Με την υπ’ αριθμ. 18344/27.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΥΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
Α.Μ.(37155), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

89. Με την υπ’ αριθμ. 18337/27.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥ του Δημήτριου, 
Α.Μ.(44064), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

90. Με την υπ’ αριθμ. 18729/3.10.2013 πράξη του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) 
που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η 



9052 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


σύμβαση εργασίας του ΜΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του Ισίδωρου, 
Α.Μ.(36601), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

91. Με την υπ’ αριθμ. 18259/26.9.2013 πράξη του Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύ¬ 
ου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΜΠΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Κυριάκου, Α.Μ.(37504), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

92. Με την υπ’ αριθμ. 18139/24.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
Γεώργιου, Α.Μ.(38772), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, 
λόγω παραίτησης. 

93. Με την υπ’ αριθμ. 18131/24.9.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(44329), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί [ΤΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

94. Με την υπ’ αριθμ. 18556/2.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΤΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Κλεομένη, 
Α.Μ.(49505), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

95. Με την υπ’ αριθμ. 18226/25.9.2013 πράξη του 
Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 36 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού 
(Κ.Κ.Π.) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), 
λύεται η σύμβαση εργασίας του ΤΣΙΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α.Μ.(34226), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

96. Με την υπ’ αριθμ. 19120/8.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 


Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Σωτήριου, 
Α.Μ.(46035), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικο- 
νομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω 
παραίτησης. 

97. Με την υπ’ αριθμ. 18740/3.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΒΑΛΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ιωάννη, 
Α.Μ.(47182), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, λόγω παραίτησης. 

98. Με την υπ’ αριθμ. 19111/8.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού (Κ.Κ.Π.) που κυ¬ 
ρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του 
Βασιλείου, Α.Μ.(37008), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικη- 
τικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 30.9.2013, 
λόγω παραίτησης. 

99. Με την υπ’ αριθμ. 14021/12.7.2013 απόφαση του Δι¬ 
ευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελ¬ 
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 
36 παρ. 2 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού 
Δ.Ε.Η. (Κ.Κ.Π.-Δ.Ε.Η.) που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 210/1974 
(ΦΕΚ Α' 364), λύεται η σύμβαση εργασίας του ΛΑΜΠΡΑ- 
ΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αχιλλέα, (Α.Μ.75613), Κατηγορίας ΔΘ2 
(Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 03.6.2013, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας. 

100. Με την υπ’ αριθμ. 15530/9.8.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), διαπιστώνεται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του 
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Γεώργιου, Α.Μ.(79915), 
Κατηγορίας ΓΥ4 (Προσωπικό Οικοκυροσύνης [ΥΕ]), από 
04.7.2013, λόγω θανάτου. 

101. Με την υπ’ αριθμ. 18747/3.10.2013 πράξη του Διευθυ¬ 
ντή Ανθρώπινου Δυναμικού του Διαχειριστή Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε.), διαπιστώνεται, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 675α' ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Α.Μ.(45094), 
Κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 15.9.2013, 
λόγω θανάτου. 

Ο Διευθυντής 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 
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